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Time. 
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55 
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0,030 
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0,158 


s 


2 


Rain, rMuchwind 
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SS 
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42 
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7 
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7 
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7 





32 
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30,26 69 
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30.31 6y 



Rain, 



Inches. 



0,062 
0,147 
0,016 



Winds, 



Points. 



Ji 
1? 

ssw 

sw 

sw 

NE 

NE 

WSW 

NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
N 
NE 
NE 
W 

W 

SW 

sw 

WNW 

NW 
NNE 
NNE 

NE 

NE 

W 
NNE 



Str. 



I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

2 

I 

I 

I 

I 

I 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

I 

I 



Weather. 
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Fine. 
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Foggy. 
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rair. 

Fine. 

Fair. 

Fair. 

l^ine. 

Hazy, 

Fair. 



if^ 4 fui 



METEOROLOGICAL JOURNAL 

for Marchj i8o£. 



1802 



Mar. 1 7 

18 

19 

20 

21 

22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 

29 

30 

31 



Six*s 

Therm. 

least and 

greatest 

Heat, 



32 

36 

5S 

35 
48 

39 

49 

39 
46 

39 
50 

37 

51 

43 
60 

46 

60 

42 

61 

45 

% 
46 

62 

39 

47 
3<^ 
49 
32 
48 



Time. 



Xj|. * JmjL « 



7 





2 





7 





2 





7 





2 





7 





2 





7 





2 





7 





2 





7 





2 





7 





2 
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51 

37 

5S 

37 
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38 
49 

45 

59 
46 

60 

43 
60 
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48 

62 

41 

47 
38 

49 

34 
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52 

S3 
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5S 
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56 

54 

55 

54 
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56 
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59 
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30,20 

29.87 
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29.45 

29,47 

29,32 

29,95 

30,04 

30,11 

30,18 

30,36 

30.39 
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30,48 
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30,12 
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29^98 
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30,43 
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o 

77 
68 

80 

71 

81 

6j 

77 
60 

81 

76 

73 
67 
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80 
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78 
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75 
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81 
68 
70 
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77 

^3 

76 

66 
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I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

2 
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2 

I 

I 



Weather. 



Fair. 

Cloudy, 

Fine, 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy, 

Fair. 

Fair. 

Cloudy, 

Cloudy, 

Cloudy. 

Cloudy, 

Fine. 

Cloudy, 

Cloudy, 

Cloudy^ 

Cloudy, 

Cloudy, 

Hazy. 

Hazy, 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine, 

Cloudy. 

Cloudy. 
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Hazy. 

Hazy. 
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Heat. 


H. 
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Inches. 





Inches. 


April I 



36 


7 





38 


56 


30^31 






52 


2 





52 


S9 


30,14 


63 




2 


35 


7 





36 


56 


29,85 


78 






61 


2 





59 


61 


29,72 


64 




3 


47 


7 





48 


5B 


29,70 


72 






58 


2 





5^ 


60 


29,74 


70 




4 


45 


7 





46 


58 


29,80 


83 






61 


2 





61 


61 


29^81 


67 




5 


45 


7 





46 


S9 


29,84 


81 






64 


2 





63 


62 


29,88 


67 




6 


44 


7 





46 


60 


30,22 


^9 






55 


2 





S5 


61 


30,28 


61 




7 


40 


7 





42 


59 


30^33 


76 






60 


2 





59 


61 


3o>30 


60 




8 


48 


7 





49 


60 


30,20 


76 






66 


2 





66 


61 


30,11 


66 




9 


48 


7 





49 


61 


30,00 


80 






56 


2 





55 


61 


29,98 


73 




10 


43 


7 





45 


60 


30,01 


78 






5B 


2 





58 


61 


30,01 


63 




II 


50 


7 





50 


59 


29,70 


81 


0,030 




SS 


2 





55 


60 


29,78 


58 




12 


37 


7 





39 


S7 


29,74 


74 


0,057 




50 


2 





48 


59 


29,77 


71 




13 


37 


7 





40 


56 


29,96 


76 






50 


2 





48 


59 


30,08 


65 




H 


33 


7 





35 


55 


30,26 


73 






54 


2 





54 


5^ 


30,21 


63 




J5 


46 


7 





49 


56 


30,06 


81 


0,047 




58 


2 





57 


^^ 


30,06 


69 




16 


43 


7 


G 


48 


56 


29,94 


82 


0.043 




59 


2 





59 


59 


29,98 


67 





Winds. 



Points. 



E 
E 

E 

SSE 

NE 
ENE 

NE 

NE 

W 
WSW 

NE 
N 

SW 

sw 

SW 

sw 

N 
NW 

W 
NW 
WNW 
WNW 
WNW 
WNW 
NW 

N 

W 

W 

SW 

sw 
sw 

NW 



Weather. 



Str. 



I 

2 
2 
I 
2 
2 
2 
I 
I 
1 
2 
I 
X 



Hazy, 

Fine. 

Hazy. 

Hazy. 

Cloudy. 

Cloudy, 

Cloudy, 

Hazy. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy, 

Cloudy, 

Rain. 

Fair. 

Cloudy. 

Rain. 

Cloudy. 

Fine, 

Cloudy, 

Fair. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy, 

.. loudy. 

Cloudy. 

Kain. 

Cloudy. 



l92 
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1802 
Apr, 17 

18 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 



Six's 

Therm. 

least and 

greatest 

Heat. 



42 
64 

5J 
63 
51 

50 
68 

49 
60 

47 

^3 

43 

57 

35 
60 

50 

62 

40 

60 

43 

55 

39 

SS 
42 

52 

41 
56 



Time. 



H. M. 



7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 

3 

7 

2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



METEOROLOGICAL JOURNAL 

for April, 1802. 



Therm. 


Therm. 


Barom. 


without. 


within. 










Inches. 


46 


57 


30,18 


63 


59 


30,19 


51 


5H 


30,27 


61 


60 


30,25 


S3 


59 


30^30 


66 


61 


30^30 


54 


60 


30,24 


67 


62 


30,20 


49 


60 


30,22 


59 


61 


30,21 


51 


60 


30,02 


63 


61 


^9'93 


47 


59 


29,97 


53 


60 


30,05 


40 


5^ 


30,20 


60 


60 


3G?.i3 


52 


59 


29,98 


62 


61 


29,90 


43 


59 


29,95 


60 


51 


29,86 


49 


58 


29,63 


54 


59 


29,57 


42 


58 


29,78 


54 


59 


29,84 


43 


57 


30,00 


52 


5^ 


30>os 


43 


57 


30,18 


56 


60 


30,21 



Hy> 

geo- 
me- 
ter. 



78 

66 

83 

72 

84 

74 

83 

6S 

77 
69 

78 
70 
76 

75 
76 

63 

80 

73 
80 

62 

78 

80 

78 
6S 
78 

70 
78 
62 



Rain. 



Inches. 



0,093 



0,274 



0,160 



0,295 



Winds. 



Points. 



W 

sw 
sw 

NW 

E 

S 
SW 
NW 
NE 
ESE 
SW 

sw 

sw 

w 

wsw 

sw 

wsw 

sw 

sw 

ssw 

ssw 

ssw 

N 
N 

NNE 

NNE 

NNE 

NE 



Str. 



Weather. 



Fair. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Hazy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy, 

Fair. 

Cloudy, 

r ine. 

Cloudy, 

Cloudy. 

Cloudy. 

Rain. 

Fair. 

Fair. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Hazy. 

Cloudy. 

Rain. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy.- 

Fair. 



b 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for May, 1802. 



1802 



May I 
2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 

10 

II 
12 

J3 

^5 
16 



Six»s 

Therm. 

least and 

greatest 

Heat. 



40 
61 
89 

63 

40 

60 

39 
60 

56 

45 
58 

43 

57 
40 

63 

49 

63 

47 
61 

43 
65 

45 

60 

45 
53 
35 

50 
32 

5« 

33 

48 



Time. 



H. M. 



7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 

2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 

2 

7 
2 

7 
z 

7 
2 

7 

2 

7 
2 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



Therm, 
without. 



46 
61 
42 
61 

44 
58 

43 
60 

47 
56 

47 
58 

47 
S7 

61 

51 

63 
50 
60 

48 

65 

49 
60 

45 
53 
4* 
50 
38 
50 
40 
48 



Therm, 
within. 



56 
60 

S7 
60 

58 

59 

57 
60 

58 

59 
58 
60 

58 
62 

58 

60 

59 
60 

60 

60 

S9 
60 

60 

60 

59 
59 
57 
57 
56 

55 
55 

55 



Barom. 



Inches. 



30,18 
30,14 

30. H 
30,07 

30,04 

30,14 

30,27 

30,26 

30*32 

30^33 
30.32 
30,24 

30,21 
30,13 

29>97 
29,91 

29>93 
29,96 

30,07 

30,11 

30.17 
30,08 

30,05 

30,02 

29>97 
29,97 

30,06 

30,04 

30,05 

29,98 

29,94 

29,94 



Hy. 
geo- 
me- 
ter. 



68 

57 

74 
60 

6S 

67 

70 

62 

73 
68 

72 

69 

76 

66 

82 

73 

83 

yo 

70 
61 

74 
61 

70 

59 
68 

59 
67 
60 

67 
65 
74 
67 



Rain. 


Winds, 


Inches. 


Points. 


Str, 

I 
I 
1 
I 
2 
2 
2 
2 

1 
■ 


0,055 


NE 
NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

ENE 

ENE 

NE 

NE 

SW 

SW 

NE 

NE 

SW 

SW 

SW 

NW 

NW 

N 

NE 

NW 

NW 

WNW 

NE 

NE 



Weather, 



Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine, 

Hazy. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy* 

Cloudy. 

Fair. 

Cloudy. 

Fair. 

Cloudy. 

Fair. 

Cloudy. 

Fair. 

Fine. 

Fine. 

Hazv. 

Fine. 

Hazy. 

Cloudy. 

Cloi^dy. 

Fair. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Hazy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Hazy 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 












for ] 


May, 1802. 






Six's 


Til 


ne. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy. 


Kain. 


Winds* 






Therm. 






without. 


within. 




gro- 








1802 


least and 
greatest 












me- 

ter. 






Weather. 




















Heat. 


H. 


M. 








Inches, 




74 


Inches. 


Points. 


Str. 
I 




May 17 




33 


7 





37 


54 


29,97 


0,022 


w 


Hazy. 




51 


2 





51 


56 


29,96 


66 




WNW 


I 


HaiL 


18 


31 


7 





35 


H 


30,02 


73 


0,047 


W 


I 


Fair. 




55 


2 





SS 


56 


29,99 


62 




WNW 


I 


Cloudy. 


19 


4« 


7 





44 


5+ 


29,67 


84 


0,323- 


s 


2 


Rain. 




• 

54 


2 





S3 


56 


29,63 


82 




WNW 


2 


Cloudy. 


20 


38 


7 





43 


H 


30,01 


78 


0,094 


ENE 


I 


Hazy. 




54 


2 





54 


56 


3<5,03 


68 




E 


I 


Cloudy. 


21 


41 


7 





47 


5S 


30.05 


83 




NE 


I 


Hazy, 




73 


2 





73 


59 


30,06 


56 




ESE 


I 


Fine, 


22 


53 


7 





58 


59 


30,08 


76 




E 


I 


Fine, 




73 


2 





73 


63 


30,08 


67 




E 


2 


Fine. 


23 


51 


7 





SS 


60 


30,06 


69 




ENE 


I 


Fine. 


*A 


65 


2 





65 


62 


30,06 


60 




E 


2 


Fine, 


24 


51 


7 





54 


6i 


30,08 


70 




E 


2 


Fine. 




66 


2 





66 


63 


30,10 


55 




E 


2 


Fine. 


25 


48 


7 





56 


61 


30,01 


70 




NE 


2 


Fine. 


tr 


6% 


2 





67 


63 


29,98 


60 




E 


2 


Fine. 


26 


S7 


7 





6q 


63 


29^93 


68 




E 


2 


Hazy. 




74 


2 





74 


66 


29>93 


60 




E 


2 


Fine. 


27 


54 


7 





S7 


63 


29,99 


70 




E 


2 


Fine. 




71 


2 





70 


66 


29,99 


55 




E 




Fine. 


28 


49 


7 





^^ 


64 


29,94 


71 




E 




Fine. 




76 


2 


p 


y6 


66 


29,80 


S7 




SE 


2 


Hazy. 


2Q 


60 


7 





6z 


66 


29,56 


74 


0,052 


SSW 




Rain. 


^ 


69 


2 





68 


66 


29,51 


68 




ESE 


w 


Cloudy. 


30 


50 


7 





5^ 


65 


29,62 


77 


0.335 


N 




Cloudy. 




51 


2 





5^ 


63 


29,67 


82 




ENE 




Rain. 


31 


4« 


7 





43 


62 


29,84 


81 


0,268 


NE 




Cloudy. 




48 


2 





48 


61 


29,88 


B3 




NE 




Rain. 




















J 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 














for June, 1802. 






Six's 


Til 


■ne. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- 


Rain. 


Wind 


s. 






Therm. 






without. 


within. 




gro- 










1802 


least and 
greatest 












me- 
ter. 








Weather. 




















Heat. 


H. 


M. 




43 





Inches. 




83 


Inches. 


Points* 


Str. 
I 




June I 



43 


7 





61 


29,93 


O5P72 


NE 


Rain, 




54 


2 





54 


61 


30,02 


7> 




NE 


2 


Rain. 


2 


40 


7 





46 


60 


30.13 


75 




NE 


I 


Fair. 




58 


2 





56 


60 


30,11 


73 




NE 


I 


Cloudy. 


3 


51 


7 





SS 


60 


29,91 


80 




ESE 


1 


Cloudy. 




72 


2 





7r 


62 


29,78 


.7° 




ESE 


I 


Cloudy. 


4 


55 


7 





59 


61 


29.67 


90 


0^285 


S 


I 


Cloudy, 




69 


2 





69 


62 


29,67 


65 




sw 


2 


Cloudy, 


5 


58 


7 





60 


62 


29,61 


83 




ssw 


I 


Cloudy, 




70 


2 





68 


63 


29,158 


68 




ssw 


2 


Cloudy. 


6 


52 


7 





56 


62 


29,71 


8z 


■ 


s 


2 


Cloudy, 




65 


2 





63 


62 


29.72 


78 




s 


2 


Rain. 


7 


54 


7 





56 


62 


29^75 


80 


0,05 I 


SE 


2 


Cloudy. 




61 


2 





60 


62 


29,68 


80 




ENE 


I 


Rain. 


8 


52 


7 





56 


62 


29,58 


84 


0,6 1 8 


W 


I 


Cloudy. 




66 


2 





66 


63 


29,66 


65 




wsw 


I 


Fair. 


9 


49 


7 





54 


61 


29,76 


83 


0,260 


s 


2 


Rain. 




63 


2 





61 


62 


29,71 


80 




s 


2 


Rain. 


10 


56 


7 





58 


61 


29^64 


S6 


0,165 


s 


2 


Rain. 




62 


2 





62 


62 


29,65 


82 




s 


2 

1 


Cloudy. 


II 


54 


7 





56 


61 


29,71 


80 


0,025 


s 


2 


Fair. 




68 


2 





68 


63 


29,74 


63 




ssw 


2 


Fair. 


12 


51 


7 





56 


61 


29,85 


7« 




ssw 


2 


Fair. 




67 


2 





67 


63 


29,85 


67 




s 


2 


Fair, 


13 


54 


7 





56 


62 


29,95 


81 


0,027 


w 




Fair. 




70 


2 





70 


63 


29,98 


64 




w 




Fair. 


H 


50 


7 





54 


62 


30,10 


75 




WNW 




Fair. 




69 


2 





68 


63 


30>i3 


63 




NW 




Fair, 


IS 


52 


7 





56 


62 


30,16 


75 




SW 




Cloudy. 




73 


2 





73 


64 


30,17 


60 




s 




Fair. 


16 


58 


7 





60 


63 


30,17 


80 




NW 




Llazy. 


.■ 


7B 


2 





77 


64 


30,17 


64 




W 




Cloudy. 
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for June, 1802. 



1802 



June 17 
18 
19 
20 
21 

Z2 

23 
24 

a6 
27 
28 

29 

30 



Six*s 

Therm. 

least and 

ffreatest 

o 

Heat. 



o 
60 

67 

50 
70 

SO 

7S 
56 

73 

49 
66 

50 
67 

55 
70 

46 

65 

46 

69 

56 

73 

52 
68 

56 

70 

49 
64 

44 

67 



Time. 



H. M. 



7 
2 

7 

2 

7 
2 

7 
2 

7 

2 

7 

2 

7 
2 
- 

2 

2 

7 

2 

I 7 
2 

2 
2 



O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

a 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



Therm. 
,without. 



60 

6j 

55 
70 

5S 

74 
60 

73 

54 
66 

54 
6"j 

57 
70 

52. 

65 

5,2 

69 

57 
72 

S7 

58 
66 

1^ 
64 

50 

6y 



Therm, 
within. 



64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 

65 

62 

66 

65 
65 

63 
64 

% 

63 

% 

65 
63 

64 

64 

64 

63 

64 

62 

63 



Barom. 



Inches. 



30^04 

30,18 
30,18 

30,15 

30,09 

30,16 

30.26 

30>3B 

30.3^ 
30,21 

30,08 

29^97 
29,88 

.30,00 
30.05 
30,05 
30,05 
29,98 
29,86 
29,67 

.29,61 

29^S5 
29,46 

29.47 

29,52 

29,76 

29,72 



Hy- 
gro- 
me- 

ter. 



74 

67 

70 
60 

73 
62 

70 

63 

75 
63 

74 
61 

66 

62 

71 
61 

70 

65 
70 

61 

76 

77 
82 

66 

74 
66 

80 
63 



Rain. 



Inches . 



0,03-2 
0,092 

o>235 



%Vinds. 



Points. 



NW 
NNE 
NE 
NE 

ssw 
wsw 

NW 
NE 

E 

E 

SW 

W 

NW 

NW 
NW 
NW 
NW 
NW 
S 

s 

SW 

s 

SW 

wsw 
w 



Str. 



1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

2 
1 
I 

I 
I 
2 
2 
i 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
I 



Weather. 



Cloudy. 
Cloudy, 
Fme. 
Fine. 
Fine, 
Cloudy, 
loudy, 
rair. 
Fine. 
Fine, 
Fine. 
Fine. 
Hazy. 
Cloudy. 
Fine. 
Cloudy, 
Cloudy, 
Cloudy, 
rine. 
Fair. 
Cloudy^. 
Rain. 
Cloudy. 
Cloudy,, 
Fair. 
Fair. 
Fine», 
Cloudy. 



Ch'2 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for July, 1802 • 



. I802 



July i 



Six's 
Therm, 
least and 
greatest 

Heat. 



Time. 



3 
4 

5 



7 
8 

9 
10 

IX 

12 

13 

H 

IS 

16 



H. M. 



o 

47 

63 

SI 

65 

49 
64 

4S 

67 

49 
66 

? 

S4 
71 

52 
70 
S3 

71 

S2 

66 

53 

65 

46 

65 

SO 
64 

51 
64 

46 

67 

49 

67 I 2 



7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



Therm, 
without. 



54 

SB 

ss 
61 

S3 

6z 

50 
67 

S3 
64 

58 

64 

58 
70 

55 
70 

55 
70 

57 
61 

SS 
65 

51 

64 

54 
62 

56 
62 

51 

67 

53 
65 



Therm, 
within. 



62 
62 
62 
62 
61 
61 
60 
60 
60 
61 
60 

6i 
60 
62 
62 

62 

tl 
63 

62 
62 
62 
62 
61 
62 
61 
62 



Barom, 



Inches. 



^9>SS 
29,38 

29,51 

29,38 
29,58 
29,66 
29,90 
29,98 
30,08 
30,08 
29,96 
29,88 

^9>95 
30,00 

29,99 

29,88 

29>79 
29,80 

29,91 
29.75 
29,87 

29>93 
29,98 

29,98 

30,03 

29,98 

30,04 

30,11 
30,11 
29,97 
29,90 
29,91 



Hy. 

gro. 
me- 
ter. 



77 

85 

77 
76 

72 

75 
76 

63 

P 
68 

83 
8i 

78 
64 

80 
70 
82 
67 

83 

82 

73 
63 

61 

7S 
70 
78 

75 
76 

61 

78 
75 



Rain« 



Inches. 



o>i33 

0.135 
0,167 



0,038 



0,280 
0,052 
0,065 



0,110 



Winds. 



Points. 



0,100 



s 

s 
sw 

s 

w 

w 

wsw 

WNW 

w 
sw 
sw 

ssw 

wsw 

WNW 

s . 

s 

wsw 

sw 

ssw 

s 

w 
wsw 

N 

N 

NE 

NE 
NNE 

NE 
WSW 
WNW 
NNE 
WNW 



Str. 



2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
I 
2 
2 
I 
2 
2 
2 
I 
2 



Weather. 



Rain. 

Rain, 

Fair. 

Rain. 

Cloudy, 

Fair. 

Fine^ 

Fair. 

Cloudy, 

Cloudy. 

Cloudy.. 

Cloudy, 

Cloudy, 

Fair. 

Fine. 

Cloudy, 

Hazy. 

Cloudy. 

Rain. 

Rain. 

Fair. 

Fair. 

Hazy. 

Fair. 

Hazy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Fair. 

F'air. 

Cloudy. 



J 
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for July, 


18^ 


DS. 










Six's 


Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy. 


Rain. 


Winds . 






Therm. 






without. 


within. 




gro- 








1802 


least and 
greatest 














me- 
ter. 






Weather, 




















Heat. 


H. 


M. 








Inches. 



83 


Inches. 


Points, 


Str. 




July 17 




53 


7 





56 


6v 


29,74 




ssw 


I 


Rain. 




68 


2 





68 


63 


29,65 


6S 




wsw 


2 


Cloudy, 


18 


51 


7 





55 


6z 


29,86 


74 


0,175 


w 


z 


Fair. 




65 


2 





63 


62 


29,96 


65 




w 


2 


Fair. 


19 


51 


7 





53 


61 


29,87 


82 


0,260 


ESE 


I 


Rain. 




66 


2 





64 


62 


29,70 


81 




S 


I 


Rain. 


20 


52 


7 





53 


61 


29,78 


^5 


0,276 


SW" 


I 


Cloudy. 




6S 


2 





68 


63 


29>77 


64 




sw 


I 


Cloudy, 


21 


53 


7 





54 


62 


^9>59 


80 


0,083 


E 


I 


Rain. 




6s 


2 





64 


62 


29,49 


78 




s 


2 


Cloudy, ' 


22 


49 


7 





P 


61 


29,63 


76 


0,018 


s 


2 


Fine. 




66 


2 





63 


62 


29,63 


74 




s 


I 


Rain. 


23 


53 


7 





55 


61 


29,76 


83 


0,217 


wsw 


1 


Cloudy. 




66 


2 





66 


62 


29,QO 


70 




w 


I 


Fair. 


24 


49 


7 





52 


62 


30,09 


77 




w 


I 


rme. 




67 


2 





67 


62 


jO,12 


67 




w 


I 


Cloudy, 


25 


51 


7 





53 


62 


30,09 


76 




w 


2 


Fair. 


*r 


70 


2 





68 


62 


30^03 


65 




ssw 


2 


Cloudy, 


26 


57 


7 





59 


62 


29,84 


62 




s 


2 


Cloudy. ' 




69 


2 





68 


63 


29,82 


79 




s 


2 


Cloudy^ 


27 


57 


7 





58 


62 


29,80 


81 




ssw 


I 


C oudy. 




69 


2 





67 


63 


29,82 


7^ 




ssw 


I 


Cloudy. 


28 


57 


7 





57 


^3 


29,88 


81 




s 


2 


Cloudy. 




65 


2 





64 


63 


29>77 


84 




s 


2 


Kain 


29 


55 


7 





57 


63 


29»79 


81 


0,102 


^ s 


I 


Cloudy, 




70 


2 





70 


64 


29,77 


70 




s 


I 


Cloudy, 


30 


5<5 


7 





56 


63 


29,82 


81 


0,253 


sw 


2 


Cloudy. 




70 


2 





68 


64 


29,81 


68 




sw 


I 


Rain. 


3J 


49 


7 





53 


63 


29,86 


83 


0,352 


sw 


I 


Fair. 




71 


3 





70 


64 


29.88 


64 




wsw 


I 


Fair. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for August, 1802. 




Six's 


Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- 


Rain. 


Winds. 






Therm. 






without. 


within. 




gro- 








1802 


least and 
greatest 












me- 
ter. 






Weather. 




















Heat. 


H. 


M. 








Inches. 




19 


Inches. 


Points. 


^tr. 




xAUg. I 



50 


7 





55 


63 


lOAl 




W 


Fair. 


< 


7J 


2 





71 : 


64 


30>i5 


65 




WNW 




Fair. 


2 


V/ 


7 





60 


64 


30>i8 


80 




WNW 




Rain. 




6j 


2 





67 


64 


30,17 


76 




sw 




Cloudyo 




60 


7 





62 


64 


30,14 


90 


0,075 


wsw 




Cloudy, 




IS 


2 





76 


66 


30,14 


72 




wsw 




Cloudy, 


4 


59 


7 





61 


65 


30,09 


82 




ssw 




Fine. 




81 


2 





80 


09 


30,05 


63 




s 




rine. 


5 


S9 


7 





63 


67 


30,05 


84 




E 




Hazy. 




82 


2 





81 


70 


3o>^3 


62 




E 




Fine. 


6 


ee 


7 





68 


69 


29>93 


72 




SW 




Fine. 




80 


2 





79 


71 


29^97 


63 




w 




Fine. 


7 


59 


7 





6i 


67 


^9m 


61 




sw 




Fine. 




80 ^ 


2 





79- 


70 


29.95 


68 




sw 


Y 


Fair. 


8 


59 


7 





6i 


69 


29,98 


77 




w 


J 


Cloudy. 




8i 


2 





80 


71 


29,97 


^1 




NR ' 




Fine, 


9 


62 


7 





65 


70 


29,88 


76 




NE 




Hazy, 




82 


2 





78 


72 


29,83 


71 




SW 




Cloudy. 


10 


63 


7 





64 


70 


29,85 


78 




SSW 




Fair. 




81 


2 





79 


73 


29,81 


71 




E 


2 


Cloudy. 


1 1 


60 


7 





62 


70 


29,86 


1^ 


■ 


W 


2 


Cloudy* 




7B 


2 





77 


7^ 


29^94 


64 




SSW 


2 


Fair. 


12 


60 


7 





6z 


68 


29,98 


80 


0,283 


ssw 


I 


Rain. 




75 


2 


, 


74 


70 


30,07 


64 




w 




Fair. 


13 


52 


7 





55 


69 


30,27 


74 




NE 




Fine. 




74 


2 





73 


71 


30,26 


62 




E 




Fine. 


14 


53 


7 





58 


69 


30,28 


!(> 


■ 


NE 




Hazy. 




74 


2 





73 


70 


30,28 


64 




NE 




l^ine. 


15 


54 


7 





58 


69 


30,28 


?^ 




E 




Fine, 




79 


2 





79 


70 


30,20 


61 




S 




Fine, 


16 


58 


7 





62 


70 


30,10 


76 




wsw 


X 


Hazy. 




78 


2 





77 


70 


30,10 


68 




NW 




Cloudy. 



C 17 ] 



~r~"" r" 1" 1 r "T Tirp'n II' m hw i ti n — n 



METEOROLOGICAL JOURNAL 

for August^ 1802, 



1802 



Aug. 1 7 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 

25 

26 
27 
28 
29 

30 
31 



Six's 


Time, 


Therm. 






least and 
greatest 










Heat. 


H. 


M. 









64 


7 





81 


2 





59 


7 





81 


2 





64 


7 





78 


2 





61 


7 





71 


2 





60 


7 





76 


2 





61 


7 





77 


2 





61 


7 





81 


2 





62 


7 





75 


2 





54 


7 





6g 


2 





53 


7 





64 


2 





52 


7 





69 


2 





62 


7 





78 


2 





57 


7 





79 


2 





58 


7 





82 


2 





63 


7 





67 


2 












Therm, 
without. 



o 



66 
80 

65 

80 

64 

78 
61 

71 

60 

75 
61 

75 

63 
80 

63 

7S 
56 
66 

55 
62 

53 
6g 

78 

58 

79 
60 

81 

63 

67 



Therm, 
within. 



70 
72 
70 

74 

70 

74 

71 
70 

70 

71 

69 
69 

69 

72 
70 

72 
69 
68 
68 

^7 
66 

6'] 

67 

6g 

6^^ 

71 
70 

73 

71 

70 



Barom. 



Inches. 



30,11 
29,96 
29,90 
29,87 
29,87 
29,92 
29,89 
29,89 
29,92 
29,97 
29,96 
29,96 
29,86 
29,86 

29>74 
29,77 

29,88 

30^05 
30,09 

30>i9 
30,21 

303I2 

30,26 

30,27 
30,18 

3o>H 

30^14 
30,14 



Hy- 
gro- 
me- 
ter. 



© 

66 
6j 
72 
62 
j6 

65 

77 
66 

77 
63 
78 

69 
81 
6y 

78 
69 

72 

66 

75 
73 
79 

65 

90 

71 

86 

69 

€>4 

66 

87 

78 



Rain. 



Inches. 



0,016 



0,115 

0,028 



Winds. 



Points. 



NE 
SSE 
NE 
SSE 

S 

S 

s 

s 

sw 

ssw 

SbyE 

S 
SSE 

S 

SE 

S 

SW 

WSW 

WSW 

NW 

NW 

W 

W 

W 
SSW 

S 

S 

S 

E 

E 



Str. 



I 

2 

I 

2 

I 

2 

2 

2 

I 

I 

I 

2 

I 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

i 

I 

I 

I 

I 

I 

1 

I 

I 

I 

I 



Weather, 



Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy, 

Fair. 

Fine. 

Cloudy. 

I'lne. 

Fair. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy, 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy* 

Fine, 

Fair. 

Cloudy. 

Rain. 

Rain. 

Cloudy, 

Fair. 

Fair. 

Foggy. 

Fine. 

Foggy. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for September, 1802. 



1802 



Sept. I 



3 

4 

5 
6 



Six's 

Therm. 

least and 

greatest 

Heat. 



Time, 



8 

9 

10 

12 

13 
i^ 

15 
i6 



*. . fa . i wi i j.r i i»"»i i riw i ni i i'ii ! B*wHwmii 



o 

53 
6g 

52 

74 
61 

75 
64 

75 
5B 

75 
5B 

70 

54 

63 

43 
61 

46 

71 
60 

65 

48 

62 
40 
60 

42 

65 
52 
67 

57 
75 
50 

73 



H. M. 



7 





2 





7 





2 





7 





2 





7 





2 





7 





2 





7 





2 





7 





2 





7 





2 





7 





2 





7 





2 





7 





2 





7 





2 





7 





2, 





7 





2 





7 





2 





7 





2 






Therm, 
without. 



57 
69 

S7 

74 
64 

74 
64 

7S 
61 

75 

59 

70 

55 

63 
46 

61 
52 

71 

62 

62 
50 
62 
42 
60 
46 

59 

55 
67 

58 
73 
50 
73 



Therm, 
within. 



69 

71 
69 
70 
69 
70 
69 

71 

69 

70 
69 
69 

67 

68 

65 
67 

6S 

67 

66 
66 
64 
64 
62 
64 
61 
62 
61 

^3 
62 

64. 

63 
65 



Barom. 



Inches. 



30,08 
3O5O6 
29,96 
29,86 
29,74 

29,58 
29,58 
29,69 
29,72 

^9^^3 

29^91 
2^9,98 

30.13 
30.05 

29,79 
29,74 
29,50 
29,42 
29,76 
29,81 
29,94 

30>02 

30^05 
30,08 
30,10 
30,15 

30,22 

30,24 
30,26 
30,24 



Hy- 
gra- 
me- 
ter. 



o 
82 

66 
81 
65 

85 
67 

85 
68 

82 

64 

83 

73 

74 
62 

73 
61 

73 
65 

78 
81 

74 
64 

77 

65 

7^ 

65 

85 
6g 

83 
66 

82 

i67 



Rain, 



Inches. 



0,015 
0,320 
0,082 



0,255 



Winds. 



Pomts. 



NE 

E 

E 

ESE 

SW 

S 

S 

s 
s 
s 

E 
S 

NW 

NW 

NE 

S 

E 

SW 

SSW 

SW 

wsw 
wsw 

w 

w 

w 

s 

s 

SW 

wsw 
w 

SW 



Str. 



I 
I 
I 
I 
I 
i 

2 
2 

I 
I 
I 

2 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

2 

2 

1 

I 
I 

2 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



Weather. 



Fine/ 

Fine. 

Pine. 

Cloudy, 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy, 

Fine. 

Fair. 

Cloudy. 

Fair. 

Cloudy, 

Fair. 

Fine, 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fair. 

Fair. 

Rain. 

Cloudy, 

Hazy. 

Fine. 

Fair. 

Fair. 

Cloudy. 

Cloudy, 

Cloudy, 

Cloudy. 

Fair. 

Fine. 

Fine. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for September^ i8o£. 



1 


















..,.,«,^.«..... 




Six's 


Time. 


Therm, 


Therm. 


Barom. 


Hy. 
gro- 


Rain. 


Winds. 






Tiierm. 






without. 


within. 










1802 


least and 










• 




me- 






Weather* 


•» \J^^4fi* 


greatest 










1. 


ter. 




8 




Heat. 


H. 


M. 








Inches, 




80 


Inches, 


Points. 


Str, 




Sep. 17 



49 


7 





51 


64 


30>2S 




s 




Fine, 




74 


2 





74 


66 


30,22 


6s 




w 




bine. 


18 


51 


7 





53 


65 


30,15 


79 




NE 




Fine, 




73 


2 





73 


67 


30,05 


67 




SE 




Fine. 


J9 


53 


7 


f 54 


66 


30>05 


8s 




NE 




Foggy. 




72 


2 





72 


68 


30,04 


68 




E 




Fine. 


20 


SS 


7 





55 


67 


30,06 


88 




NE 




^^^Egy- 




71 


2 





7> 


69 


30,02 


69 




E 




Fine* 


Zl 


49 


7 





50 


67 


30,06 


81 




ENE 




Fine. 




72 


2 





72 


67 


30,06 


68 




S 




Fine. 


22 


55 


7 





S6 


67 


30,14 


84 




sw 




Cloudy. 




72 


2 





71 


6g 


30^14 


74 




ESE 




Fine, 


23 


5^ 


7 





52 


68 


30,16 


81 




NE 




Fine, 




70 


2 





70 


70 


30^13 


65 




E 




Fine. 


24 


51 


7 





52 


67 


3o>i5 


83 




NNE 




Fine. 




68 


2 





68 


69 


30>iS 


62 




E 




Fine, 


25 


SO 


7 


50 


67 


30^32 


80 




N 




Fine. 




67 


2 





67 


68 


3o>36 


63 




E 


* 


Fine. 


26 


47 


7 





48 


66 


30,41 


79 




NE 




Cloudy. 




65 


2 





65 


67 


30>35 


65 




NNE 




Fine, 


27 


55 


7 





55 


66 


30.30 


77 




NE 




Cloudy, 




60 


2 





60 


67 


30,32 


67 




NE 




Fair. 


28 


47 


7 





48 


65 


30,34 


72 




NE 




Cloudy, 




58 


2 





58 


65 


30,34 


68 




NE 




rair. 


29 


54 


7 





55 


65 


30,3^ 


76 




wsw 




Cloudy, 




67 


2 





67 


66 


30,37 


70 




NE 




Fair. 


30 


55 


7 





55 


65 


30,35 


83 




E 


1 


Cloudy, 




65 


2 





65 


66 


30,30 


76 




S 




Fair. 








■ 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 












for October, 1802. 






Six's 


Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Hy- 


Rain. 


Wind 


s. 






Therm. 




without. 


within. 




gro- 










1802 


lease and 
greatest 










me- 
ter. 








Weather. 


"■ 
















Heat. 


H. M. 








Inches, 



B3 


Inches. 


Points. 


Str. 




Oct. I 



46 


7 


46 


64 


30,26 




wsw 


Cloudy. 




65 


2 


65 


66 


3^>^9 


70 




sw 




Fine. 


2 


56 


7 


57 


65 


30,14 


84 




wsw 




Fair. 




75 


2 


74 


67 


30,11 


73 




wsw 




Fair. 


3 


54 


7 


54 


65 


30,01 


85 




sw 




Fair. 




73 


2 


72 


69 


29,91 


65 




s 


2 


Fine. 


4 


58 


7 


61 


66 


29,65 


76 




s 


2 


Fair. 




63 


2 


63 


66 


29^75 


74 




s 


2 


Cloudy. 


5 


50 


7 


51 


64 


29,94 


75 


0,055 


ssw 


I 


Fine. 




60 


2 


60 


65 


30,12 


62 




WNW 


2 


Fine. 


6 


45 


7 


46 


63 


30,09 


73 




sw 


I 


Fair. 




65 


2 


65 


65 


30,00 


67 




sw 


I 


Fair. 


7 


48 


7 


49 


63 


29,94 


82 




sw 


I 


Cloudy. 




65 


2 c 


65 


64 


29,99 


66 




sw 


I 


Fair, 


8 


52 


7 


52 


63 


29>73 


82 




ssw 


I 


Fine. 




65 


2 


65 


64 


29,65 


77 




s 


2 


Cloudy, 


9 


56 


7 


56 


64 


29,45 


86 


0,115 


WNW 


2 


Rain. 




56 


2 


52 


63 


29^53 


81 




WNW 


1 


Rain. 


10 


40 


7 


40 


61 


29,86 


80 


0,260 


WNW 


2 


Fine. 




53 


2 


53 


62 


30,02 


66 




WNW 


2 


Fine. 


1 1 


40 


7 


40 


60 


30,14 


78 




WNW 


I 


Cloudy, 




55 


2 


55 


62 


30,03 


68 




SSE 


I 


Fair. 


12 


50 


7 


53 


60 


29,65 


85 


0,208 


s 


2 


Rain. 




63 


2 


61 


60 


29,54 


89 




sw 


1 


Rain, 


13 


47 


7 


48 


59 


29,92 


77 


0,150 


NW 


2 


Cloudy. 




57 


2 


56 


60 


30.17 


71 




NW 


2 


Fair. 


H 


39 


7 


40 


59 


30,41 


81 




N 


I 


Cloudy* 




53 


2 


53 


60 


30,43 


71 




NNE 


I 


Fine. 


^5 


38 


7 


38 


59 


30,40 


79 




NE 


1 


Fine. 




56 


2 


56 


61 


30,37 


67 




E 


I 


Fine. 


16 


39 


7 


39 


59 


30,20 


82 




NE 


I 


Fine. 


^ 


55 


2 


55 


61 


30,12 1 68 




NE 


I 


Fine. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 
















for October^ 1802. 






Six's 


Time. 


Therm, 


Therm, 


Barom. 


Hy- 


Rain. 


Winds, 






Therm. 






without, 


within. 




geo- 








1802 


least and 
greatest 












me- 
ter. 






Weather. 
















Heat. 


H. 


M. 







58 


Inches, 




79 


Inches. 


Points. 


Str. 




Oct. 17 




33 


7 





33 


29,92 




NE 


X 


l^oggy. 


- 


49 


2 





49 


^8 


29,79 


77 




SSE 


I 


Fine. 


i8 


40 


7 





43 


57 


29,69 


84 




sw 


I 


Cloudy » 




5S 


2 





55 


S8 


29,68 


84 




ssw 


I 


Rain. 


19 


50 


7 





56 


58 


29,56 


85 


0,055 


s 


2 


Cloudy. 




61 


2 





60 


60 


29,43 


84 




s 


2 


Rain, ' 


20 


47 


7 





47 


59 


29,54 


86 


o>335 


sw 


I 


Fair. 




55 


2 





55 


62 


29,68 


69 




wsw 


I 


Fair» 


21 


43 
60 


7 
2 






47 
60 


58 
60 


29,89 

29,87 


82 
74 




sw 

ssw 


2 
2 


Fair. 
Fair. 


22 


56 


7 





56 


59 


29,83 


81 




s 


2 


Cloudy^ 




59 


2 





S9 


60 


29,78 


77 




s 


2 


Cloudy. 


23 


49 


7 





49 


60 


29,91 


83 
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60 


2 





S9 


62 
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24 


52 
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53 
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^9>79 


86 


0,225 


SE 
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62 
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62 


62 


29,67 
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25 


S6 


7 





56 


61 


29,40 


^S 
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2 
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57 
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57 


60 


29,40 


83 




S 




RauK 


26 


44 


7 





44 


59 


29>45 


82 


o>i45 


SE 
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c6 


2 





55 


60 


29,50 


77 




S 


2 
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27 


45 


7 





47 


59 


29,58 


85 
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I 


Cloudy, 




52 


2 





52 


59 


29,56 


79 




NE 




Cloudy. 


28 


4^ 


7 





42 


58 


29,56 


82 


0,056 


E 
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54 
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54 


61 


29,42 


73 




ESE 


* 


Fine. 


29 


47 


7 





51 


58 


29,22 


83 


0,021 


E 


2 
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55 
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55 


S9 


29,27 
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30 


37 
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3B 


5^ 


29'35 
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NW 
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53 
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53 
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Fair. 


31 


37 
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37 
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Therm, 


Time. 


Therm, 
without. 


Therm, 
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Barom. 


Hy- 


Rain. 


Winds. 
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1802 
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Weather. 




greatest 
Heat. 


H. 


M. 








Inches. 


ter. 


84 


Inches. 


Points. 


Str. 


Nov. I 




34 


7 





34 


56 


29,49 




w 


Foggy. 




48 


2 





48 


SI 


29,48 


84 




sw 




Rain. 


2 


41 


7 





41 


56 


29,52 


82 




NNE 




Cloudy. 




48 


2 





48 


S7 


29,51 


73 




NE 




Cloudy. 


3 !>! 


7 





Z7 


5S 


29.55 


83 




SW 




Cloudy, 


45 


2 





45 


55 


29,61 


83 




WNVV 




Cloudy, 


4 


37 


7 





39 


54 


29,75 


83 




WNW 




Fair. 




49 


2 





49 


57 


29,82 


79 




SW 




Cloudy. 


5 


44 


7 





47 


56 


2g,y8 


86 


0,021 


NE 




Rain. 


^ 


49 


2 





49 


57 


29,74 


88 




ENE 




Rain. 


6 


47 


7 





47 


56 


29,88 


90 


0.501 


NNE 
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52 


2 





52 


58 


29,98 


78 
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7 


34 
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34 


55 


30,00 


85 
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^(>ggy. 




43 


2 





43 


56 


^9^93 


76 




NE 
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8 


32 


7 





32 


53 


29^92 


83 


' 


NE 




Fine. 




44 
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44 


56 


29.95 


76 




NE 
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9 


32 


7 





32 


53 


30.13 


82 




NE 
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42 
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42 


56 


29,87 


76 
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10 


30 
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30 


52 


30.08 
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40 
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40 
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Fair. 


II 


33 
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38 
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4^ 
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41 
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39 
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29,66 
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• 
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44 
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